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LAMPS 


STANDARD 
AT ROSTED 





Designed to withstand 
rough usage such as ex- 
tension cords, etc. Note 
special sturdy con- 

ms struction. 


MILE TYPE 





This lamp is specially design- 
ed for industrial service 
where lamps are subject 
to vibration or jar of 


heavy machinery. Licensed Under General Electric Company's Incandescent Lamp Patents 


Sylvania LAMPS 


General Lighting Service 
Screw Std. Pkg. 





Size in 





Volts | Waren | Bum | gos | Std. PRE | LIST PRICE 
STANDARD LINE Frasca | Das 
15 | A-17| Med. | 120 $0.20 | _..... 
25 | A-19| Med. | 120 20 | ___._- 
110 || 40 | A-21|Med.| 120 20 | _____- 
to | 50 | A-21|Med.| 120 2 | 
120 || 60 | A-21|Med.| 120 20 | $0.38 
75 | A-23| Med 60 35 | soi 
100 | A-23| Med 60 35 60 
220 (| 25 | A-19|Med.| 120 2 | 
to d| 50 | A-21| Med. | 120 26 | 
260 || 100 | A-23 | Med 60 43 | oo 
TYPE C LAMPS | Clear | ‘Bote | Ray 
150 |PS-25| Med. | 24 180.60 1$0.65 181.00 
110 || 200 [PS-30| Med. | 24 80 | .85 | 1.30 
to {| 300 |PS-35|Mog.| 24 |125| 1:35 | 1.85 
150 || 500 [PS-40| Mog.| 12 | 2.00 | 2.15 | 2:85 
750 |PS-52 | Mog. 6 | 3.75 | 3.95 |__._.. 
1000 |PS-52 | Mog 6 |400 14251. 
2020 [| 200 |PS-30 | Med. | 24 | 1.00 | 1.10 
|| 300 |PS-35| Mog.| 24 | 1.50 | 160 |. 
36) || ‚500 [PS-40 | Mog. | 12 | 2.40 | 255 |. 
1000 |PS-52 | Mog. 6 1475 | 500 |. 
| Rough Service Lamp | Inside Frosted 
< | 50 | A-19 | Med. | 120 | $0.37 
120 | MILL TYPE LAMP. | Clear l 
| so | P-19 | Med. | 120 | 25 





Distributed by 
ALBANY HDWE. & IRON CO. 
Broadway at Arch Street 
ALBANY, N. Y. 


MANUFACTURED BY 


NILCO LAMP WORKS, Inc. 


EMPORIUM, PENNSYLVANIA 


